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Heterorchis senegalensis n. sp. 


Materiel etudie 

28 exemplaires (22 adultes et 6 immatures) recoltes dans Fintestin d’un Pois¬ 
son Lepidosirenidae : Protopterus annectens Owen, 1839, capture dans les envi¬ 
rons de Dakar (Senegal) le 10 novembre 1969. 

Mis en collection au laboratoire d’Helminthologie du Laboratoire National 
de Recherches Veterinaires de Dakar sous le numero A 25. Cinq exemplaires 
adultes deposes dans les collections du Museum national d’Histoire naturelle 
de Paris (Laboratoire de Zoologie, Vers) sous le numero 726 z. 


Description (fig. 1) 


Dimensions du specimen holotype : 


Longueur totale. 1200 p. 

Largeur maximale. 480 p. 


(Les dimensions des exemplaires sexucllement murs ne varient que tres faible- 
ment : 1100 a 1250/400 a 480 jjl) 


Ventouse orale. 

Ventouse ventrale. 

ventouse ventrale 
Rapport - 

ventouse orale 


140/160 [i 
225/275 p. 

1,6 a 1,7 


Pharynx. 

Csecums gauche. . 

droit. . . , 

Ovaire. 

Testicules gauehe 
droit . . 
CEufs. 


100 p. 

775 p. 

700 p. 

75/125 p. 

60/210 p. 

75/160 p. 

10 a 15/20 a 30 y. 


Corps ovale, allonge, largeur maximale au milieu du corps ; extremite anterieure 
regulierement arrondie, extremite posterieurc sacciformc, deformee par l’uterus gonfle 
d’oeufs. Cuticule finement spinulee sur toute la surface du corps a l’exception dc Fextre- 
mite posterieure. Ventouse orale circulaire, sub-terminale et s’ouvrant ventralcment. 
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Vcntouse ventrale egalement eireulaire, a ouverture ties large, situee entiereinent 
dans la moitie anterieure du corps et distante de la ventouse orale d’line longueur 
approxiinativement egale a la moitie de sa plus grande dimension. 

Dia metre de la ventouse ventrale superieur de pres du double a eelui de la ventouse 
orale. Rapport ventouse ventrale/ventouse orale egal a 1,6-1,7. 

Appareil digestif. Prepliarynx eourt, pharynx globuleux, tres museulaire, entoure 
de eellules glandulaires noinbreuses (« salivary glands », Baylis, 1915). CEsophage 
pratiquement inexistaut. Deux eaeeums diriges d’abord transversalement puis poste- 
rieurement, se terminaut a 200 jjl de l’cxtreinite posterieure, non loin du pore exere- 
teur. 

Appareil excreteur. Pore exereteur dorsal, a 160 p. de Pextremite posterieure du corps ; 
vessie saeeiforme volumineuse, haute jusqu’au niveau de Faeetabuluni, deux branches 
laterales atteignent anterieurement la region pharyngienne. 

Appareil genital 

Femelle. Ovaire bilobe, situe dorsalement du eote droit, juste en arriere de l’aeeta- 
bulum. Glande de Mehlis eornpaete, bien developpee. Receptacle seminal et eanal 
de Laurer non observes du fait de l’invasion de la region ovarienne par Puterus. Bran¬ 
ches uterines nombreuses, aseendantes et deseendantes, oeeupant dans la moitie poste¬ 
rieure du eorps tout le volume laisse libre par Povaire, les testieules, les vitellogenes, 
les e*cuins digestifs et la vessie. Vagin a parois museulaires, remontant parallelement 
a la poehe du eirre, a sa gauche ; pore genital marginal s’ouvrant sur le eote gauehe 
dans un atrium genital ou aboutit egalement le eirre et situe a mi-distanee des eentres 
des deux ventouses. (Kill's ellipsoldes tres nombrenx, petits, a eoque fine, brunatres. 
Follieules vitellogenes nombreux, plurilobes, situes lateralement de part et d’autre 
des eaeeums et s’etendant du niveau du milieu du corps, en arriere de raeetabuluin, 
jusqu’a proximite de la terminaison des eaeeums intestinaux. 

Male. Deux testieules allonges « en saueisse » situes lateralement, dans l’axe des 
eaeeums digestifs, l’un a droite dans le prolongement de l’ovaire qu’il deborde legere- 
ment, Pautre a gauehe plus grand et en situation posterieure par rapport au testieule 
droit. Poehe du eirre longue de 450 p, allongee et etroite, situee dans Paxe longitudinal 
du eorps, sa base atteignant en arriere la region ovarienne. Vesieule seminale volumi¬ 
neuse, bipartite. Cirre sinueux, inerme, deboueliant dans Palrium genital, a proximite 
immediate du pore genital femelle. 


Discussion 

Notre espece appartient a la famille des Fellodistomatidae (Nicoll, 1913) 
(sous-famille des Heterorchiinae Dollfus, 1950). Elle se rattaehe plus precise- 
ment au genre Heterorchis defini par Baylis (1915, p. 95). 

Le genre Heterorchis n’est actuellement represente, a notre connaissance, 
que par trois espeees : 

1) //. crumenifer Baylis, 1915, eliez Frotopterus aethiopicus Heekel (Poisson, Lepi- 
dosirenidae), en Uganda. Egalement signalee au Cameroun par Dollfus, 1929 (= Dis¬ 
toma protopteri « speeies inquirenda ») et au Congo ex-belge (Dollfus, 1950) ehez Pro¬ 
top ter us annectens. 

2) H. protopteri Thomas, 1958, eliez Protopterus annectens (Owen, 1839), au Ghana. 

3) II. ghanensis Fisehthal et Thomas, 1968, ehez Hyperolius nitidulus Peters (Amphi- 
bien, Raeophoridae), au Ghana. 

Les mensurations et la disposition respective des glandes genitales de ces 
trois differentes espeees et celles de notre Trematode sont representees sous 
forme d’un tableau eomparatif (tabl. I). 
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Tableau 1. Tableau comparatif des dimensions des quatre Ileterorchis 


Especes 

//. crumenifer 
Baylis, 1915. 

II. protopteri 
Thomas, 1 958 

1 

II. ghanensis 
Fischthal et 

1 Thomas, 1968 

II. senegalensis 
n. sp. 

Holes. 

Protopterus 

aethiopicus 

Protopterus 

annectens 

Hyperolius 

nitidulus 

Protopterus 

annectens 

Localitcs . 

Uganda 

Ghana 

Ghana 

Senegal 

Longueurs. 

3000 (i 

1320/3310 (x 

1695 p 

1250/1100 jx 

Largeurs . 

1000 p 

670/1150 (x 

790 p 

480/400 (x 

Ventouse orale 
(V. O.). 

380/460 (i. 

160/220 (x 
310/380 (x 

201/225 (x 

140/160 (x 

Ventouse ven- 
trale (v. v.). . . 

550/720 |x 

380/380 [x 
660/590 (x 

1 355/350 p. 

225/275 ;x 

V. V. 

Rapport -. . 

v. o. 

1,4-1,5 

2-1,7 

2-1,5 

1,7-1,3 

1,6-1,7 

Ovaircs. 

350/200 (x 

190/150 (x 

135/275 (x 

75/125 (x 

Testicules : 

gauche .... 
droit. 

500 (jl 

850 jjl 

350/120 (x 
780/220 |x 

100/460 (x 
115/410 (x 

60/210 jx 
75/160 |x 

Disposition des testicule gauche 
testicules . . . anterieur 

testicule gauche 
anterieur 

testicule gauche testicule gauche 
anterieur posterieur 

CEufs. 

20/40 |x 

12,5/25 (x 

19-14/19-25 (x | 

10-15/20-30 [x 


11 apparait ainsi que notre Trcinatode lie peut etrc rattache a aucune des 
trois espeecs precitees. 

En effet, //. crumenifer diflere de notre espece par des dimensions bien supe- 
rieures du corps, des ventouscs (rapport cgal a 1,4 — 1,5), des glandes genitales 
et des oeufs. Le tcsticule gauche est plus petit que le droit, de pres dc la moitie, 
et il est situc tres anterieurement. 

H. protopteri est cgalemcnt une cspece plus grande que la notre (rapport 
des ventouses variant de 1,7 a 2), avec des glandes genitales plus volumineuses, 
deux testicules de dimensions sensiblement egales, lc testicule gauche etant 
anterieur par rapport au testicule droit. 

H. ghanensis , bien que decrite chez un Amphibien, presente des caracteres 
specifiques tres voisins de ceux des autres especes du genre. Elle differe de notre 
Trematode par des dimensions plus grandes, un rapport de ventouses egal a 
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1,3 — 1,7, des glandes genitales plus volurnineuses et un testicule gauche ega- 
lement en position anterieure. 


En conclusion notre espece se diflerencie des trois Ileterorchis deja decrits 
par des dimensions plus reduites et surtout par la disposition de ses testicules, 
le testicule gauche etant toujours posterieur eliez tous les exemplaires que nous 
avons examines, alors que chez les autres especes il est toujours nettement 
anterieur. 

Nous pensons done que notre espece est nouvelle et nous proposons de la 
nommer Ifeterorchis senegalensis n. sp. 

Nous reniercions Monsieur le Professeur Mattei, de la Facnltc des Sciences 
de Dakar, de nous avoir fourni cet interessant materiel. 

Laboraloire national de Recherches oeterinaires, 
Dakar ( Senegal) 
et Laboraloire de Zootagie (Vers) 
associe au C.N.ti.S ., 

Museum national d’llistoire naturelle. 


Resume 

Description d une nouvelle espece Ifeterorchis senegalensis n. sp. (Trematoda ; Fello- 
distomatidae), parasite de Protopterus annectens (Poisson; Lepidosirenidae), au Sene¬ 
gal. Cette espece est essentiellcment caracterisee par ses dimensions tres reduites cl 
la disposition de ses testicules. 
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